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\nforderungen für den Entwurf von 
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IGU-Systeme. Nach Picot, Y.; Wong, 


Jberblick über das Betriebsverhal- 
en der bestehenden HGÜ-Anlagen 
m Jahre 1970. Nach Last, F. H.; 
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tatische Stabilität der Energieüber- 
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rehstrom-Gleichstrom-Systems. 
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’erhalten eines HGÜ-Systems bei 
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tromnetz. Nach Giesner, D. B.; Arril- 
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Wechselspannung, insbesondere bei 
Überlagerung beider Spannungsarten. 
Vone Raschnen We ass eene Diss. 


3.1.4. Freileitungen und Kabel 
3.1.4.1. Freileitungen 


Einfluß der Fremdschicht und Ober- 
flächenentladungen auf die Stoßspan- 
nungsfestigkeit von Freileitungsiso- 
lation. Nach Luschnicoff, N. L. ...... 


Akustische Störung von Leitungen 
sehr hoher Spannung. Nach Coquard, 
A.; Gary, C. 


Grundlagen des Überspannungsschut- 
zes „NachzStimmer Ela ee 


3.1.4.2. Kabel 
Beherrschung sehr hoher Drücke bei 


400-kV-Kabeln durch Einsatz von 
Gießharz. Nach Sütterlin. K. H.; 
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Nachrichtenübertragung auf Luftka- 
beln an Hochspannungsleitungen. 

Nach Alsleben, E.; Finckh, B.; Lauten- 
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Olkabel: Britische Betriebserfahrun- 
gen, Belastungspraxis und künftige 
Möglichkeiten. Nach Ball E H,; 
Jones, P. B.; Skipper, D. J.; Thelwell, 
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Entwicklungen an unterirdischen 
supraleitenden Kabeln. Nach Belan- 
ger, B. C.; Moisson, F.; Leroux, I. M.; 
Long, HH. M., Notard, I. 2er arena 


3.1.5. Schaltanlagen und Schalter 
3.1.5.1. Schaltanlagen 


Automatischer Entwurf von Über- 
tragungsleitungen und Schaltanlagen. 
Nach Bontempo, M.; Cattaruzza, M.; 
Dell’Olio, D.; Martelli, G.; Paris, L. 


Anpassung von Schaltanlagen an ihre 
Umgebung sowohl in städtischen als 
auch ländlichen Gegenden — ein- 
schließlich Lärmproblemen und Ol- 
verschmutzung des Erdreichs. Nach 
Cakebread, R. J.; Delis, M.; Tomatis, 
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Phase—Phase-Luftabstände bei 
Schaltspannungsbeanspruchungen in 
Hochspannungsanlagen. 

Nach Colombo, C.; Sartorio, G.; 
Pascha, Aut. rer nen are en a ner alen sy are erahnen 


Gasimprägnierte Kunststoff-Folien als 
Hochspannungsdielektrikum. 
Nach, Brand, Ur kind, DI rer. ae 


SFs-isolierte metallgekapselte Schalt- 
anlagen für Ultra-Hochspannung. 
Nach Boeck, W.; Troger, H. ........ 


3.1.5.2. Schalter 


Schaltspannungen. 
Nach ’@IGRE-BELuNTE 33, House. 


Ein digitales Verfahren zur Messung 
der elektrischen Energie von impuls- 
förmigen Vorgängen. Von Funke, D. 

Diss. 


Über die Vorgänge bei der Lichtbo- 
genlöschung in kompakten Lösch- 
blechkammern bei Wechselströmen 
zwischen 2,5 und 8,5kA. Von Lind- 
EL N N ESTER OR OROLET Diss. 
Der Widerstand elektrischer Bürsten- 


Schleifring-Kontakte und seine sta- 
tische Beschreibung. Nach Bär, G. .. 
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Fremdschichtuntersuchungen. CIGRE- 
Ber. 1972, Nr. 33—02, —03, —09, —13. 


3.1.5.3. Drosselspulen 


Der Einsatz von Schaltdrosseln in 
Pulswechselrichtern. Von Düll, P. G. 
Diss. 


3.1.6. Elektrische Maschinen 


3.1.6.1. Rotierende Maschinen 
siehe auch 3.1.2. 


Asynchrone Linearmotoren. Teil I, Ge- 
schichte und Theorie. 
Nach Poloujadeff, M. 


Bestimmung der optimalen Entwurfs- 
frequenz von Drehstromasynchron- 
maschinen. Von Wilke, W. .... Diss. 


Schlupfüberwachung von Synchronma- 
sc&hinen. Nach Riceius, E. .o..n...o0n 


Asynchroner Anlauf von Motor-Gene- 
ratoren in Pumpspeicherwerken. Ent- 
wicklung des Wassertank-Läufers. 
Nach Lehuen, C.; Ruelle, G.; Simon- 
not, D. 


Zur Theorie des Schwingankermotors 
für Elektrorasierer. Von Klenk, W. 


Diss. 
Geschwindigkeitsgeregelte Gleich- 
stromantriebe hoher Dynamik. 
Von Grotstollen, H. .......... Diss 


Ersatzschaltung des Induktionsmotors 
mit geschrägten Nuten und sehr brei- 
ten Läufernutschlitzen. 

Nach’Schönbaher, Kr. see 


Der bürstenlose Motor, ein neuer 
universeller, drehzahlregelbarer Dreh- 
stromantrieb. Nach Nitschke, H.-J. .. 


Die Bedeutung der Last-Zusatzverluste 
von Asynchronmotoren und ihre Be- 
stimmung. Nach Keve, Th. .......... 


Der Widerstand elektrischer Bürsten- 
Schleifring-Kontakte und seine sta- 
tische Beschreibung. Nach Bär, G. .. 


Linearmotoren mit transversalem Fluß. 
Nach Laithwaite, E.R.; Eastham, J. F.; 
Bolton; HR. Fellows T.Ger. 2.20 


Ausführungsformen asynchroner Li- 
nearmotoren. Nach Eastham, J. F.; 
Laithwalte E ERrsacnn rrRekerre 


Die Gleichstrombremsung von Asyn- 
chron-Kurzschlußläufermotoren klei- 
ner Leistung bei hohen Erregerströ- 
men. Nach! Bergen, vEhr nr ne 


3.1.6.3. Transformatoren 


Leistungstransformatoren für Netze 
mit einer höchsten Spannung zwi- 
schen 1100 und 1500 kV. Nach Rabus, 
WuSstein Were ee 


Heißpunkt- und obere OÖltemperatu- 
ren. Vorschlag für eine Änderung 
der Festlegungen hinsichtlich der 
UÜbertemperaturen von ÖOltransforma- 
toren. Nach Lampe, W.; Persson, 
B. G.; Carlsson, R. 


Kurzschlußverhalten von großen Lei- 
stungstransformatoren. 

Nach Boutteau, M.; Verdon, J.; Hofer, 
P.; Hochart, B.; Tournier, Y.; Rog&, G. 


Dynamische Messungen an Leistungs- 
transformatoren unter Kurzschlußbe- 
dingungen. Nach Steel, R. B.; Johnson, 
W. M.; Narbus, J. J.; Patel, M. R.; 
Nelson, Ro Ast Re Re 
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Sternpunkterdung und Isolationsbe- 
messung von Maschinentransformato- 
ren in Höchstspannungsnetzen. 


Nach Dorsch, H.; Völcker, O. ...... 445 


3.1.8. Hochspannungstechnik 


Anwendung von Gieß- und Form- 
preßharzen in Hochspannungsgeräten. 
Nach Dakin, T. W.; Müller, R. u.a. 124 


Akustische Störung von Leitungen 
sehr hoher Spannung. Nach Coquard, 
NE EV we ee hate elentelheieren 199 


Leistungstransformatoren für Netze 
mit einer höchsten Spannung zwi- 
schen 1100 und 1500 kV. 


Nach Rabus, W.; Stein, W. ........ 208 


SFe-isolierte metallgekapselte Schalt- 
anlagen für Ultra-Hochspannung. 
Nach Boeck, W.; Troger, H. ........ 271 


Kunststoff- und Kunststoff-Papier- 
Folien für ölgefüllte Höchstspan- 
nungskabel. Nach Edwards, D. R.; 
Counsell, J. A. H.; Gibbons, J. A. M.; 
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Statische Stabilität der Energieüber- 
tragung mittels eines parallelen Dreh- 
strom-Gleichstrom-Systems. 

Nacır Goudie, (DIyBı me nun nenne 450 


3.1.9. Entladungsvorgänge 
3.1.9.2. in Gasen 


Ionendiffusion in den Elektroden- 
grenzschichten einer Entladung quer 

zu einer Plasmaströmung. 

MontBorzster.;B. Fi... 50400. Diss. 76 


Über die Vorgänge bei der Licht- 
bogenlöschung in kompakten Lösch- 
blechkammern bei Wechselströmen 
zwischen 2,5 und 85kA. Von Lind- 
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Einfluß der Fremdschicht und Ober- 
flächenentladungen auf die Stoßspan- 
nungsfestigkeit von Freileitungs- 
isolation. Nach Luschnicoff, N. L. .. 180 


Fremdschichtuntersuchungen. CIGRE- 
Ber. 1972, Nr. 3—02, —03, —09, —13. 203 


Bewunderungswürdige Experimen- 
tierkünste mit funkender Elektrizität. 
ANCHTRMELII ZT Mae era erkannte 220 


Der Wechselspannungsdurchschlag im 
inhomogenen Feld in Luft im Druck- 
bereich von 0,4 bis 1,1 bar bei Schlag- 
weiten bis 1,2m. Von Tippmann, M. 
Diss. 306 


3.1.9.3. in Flüssigkeiten 


Auswirkung des Schaltlichtbogens 
auf Kupfer-Kontaktstücke und Schal- 
terflüssigkeiten beim Ausschalten von 
Wechselströmen von 1 bis 18kA. 
Von Abdel Asis Mahmud Abdel-Asis. 
Diss. 90 


3.1.10. Isolier- und Isolationsfragen 


Einfluß der Fremdschicht und Ober- 
flächenentladungen auf die Stoßspan- 
nungsfestigkeit von Freileitungsiso- 
lation. Nach Luschnicoff, N. L. ...... 180 


Überspannungen und Isolationsko- 
ordination. Teil 2: Überspannungsab- 
leiter bei Spannungserhöhungen. 
NOCHNEATLara Gel isn ateeheeteis 215 


Sternpunkterdung und Isolationsbe- 
messung von Maschinentransforma- 
toren in Höchstspannungsnetzen. Nach 
Dorsch Hi." Mölcker. ©. un 445 
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3.1.11. Schutzeinrichtungen 
3.1.11.1. Leitungsschutz 


Überspannungen und lIsolationsko- 
ordination. Teil 2: Überspannungs- 
ableiter bei Spannungserhöhungen. 
Nach Carrara, G. 


Auswirkungen der Verlustleistungen 
in Hochspannungs-Hochleistungs- 
Sicherungen auf den Sicherungskör- 
per bei Betrieb mit kleinem Über- 
laststrom. Von Stenzel, H.-D... Diss. 


Grundlagen des Überspannungsschut- 
zesı Nach Stimme, Ile ne 2... een 


3.1.11.2. Anlagenschutz 


Anwendung von Selen-Überspan- 
nungsbegrenzern bei Halbleiter- 
Stromrichtergeräten. Nach Hempel, 
Ei Dee Year ler Sehe 


3.1.12. Halbleiter 


Der elektrische zweite Durchbruch 
beim npnn+-Transistor. Von Schad, T. 
Diss. 


Untersuchung von Thyristorventilen. 
Nach Ekström) A.; Juhlin, L: E._.... 


Ergebnisse der Untersuchungen an 
einem öÖlgekühlten HGÜ-Versuchs- 
ventil mit Thyristoren. Nach Boban, 
J.; Leowald, K. F.; Schubert, M. .... 


Langzeit-Lebensdauerversuche an Lei- 
stungs-(p-n-p-n)-Thyristoren zur Er- 
mittlung ihres Echtzeitverhaltens. 
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Große 4polige Turbogeneratoren mit 
Halbleitererregung für Kernkraft- 
werke und ihre Regelung. Nach Abo- 
lins, A.; Achenbach, H.; Lambrecht, D. 


Statische Wechselrichter für redun- 
danten Parallelbetrieb. Nach Boettger, 
K.; Schmidt, J. 


Eigenschaften von Meßwertaufneh- 
mern mit Halbleiter-Dehnungsmeß- 
streifen. Nach Baumann, E........... 


3.1.13. Meß-, Regelungs- und 
Simulationstechnik 


3.1.13.1. Meßtechnik 


Ein Beitrag zur Theorie von Ver- 
zerrung- und Rauschklirrmeßver- 
fahren. Von Rudolph, D. ...... Diss. 


Röntgenographische Messungen am 
extern polarisierten Barium-Titanat- 
Kristall im Bereich der Curie-Tempe- 
ratur. "VonsWilder Bien er Diss. 


Selbstabgleichendes Pendelmagneto- 
meter für den Temperaturbereich von 
4,2 bis 270 K. Nach Steiner, W. ...... 


Ein digitales Verfahren zur Messung 
der elektrischen Energie von impuls- 
förmigen Vorgängen. Von Funke, D. 

Diss. 


Zur Ermittlung des effektiven elektri- 
schen Widerstandes der Gitter in Blei- 
akkumulatoren. Nach Euler, K. J..... 


Schlupfüberwachung von Synchronma- 
schinen. Nach Riccius, E. 


Dynamische Messungen an Leistungs- 
transformatoren unter Kurzschlußbe- 
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Impulsmessungen im Picosekunden- 
bereich. Von Meyer, F. ........ Diss. 


Ein Verfahren zur Quotientenmes- 
sung, insbesondere für kapazitive 
Wegmessung. Von Böhmer, E. Diss. 


Anwendungen von „SQUID"-Magneto- 
metern für Verstärkungen und Mes- 
sungen elektrischer Größen. Nach 
Lukens, J. E.; Webb, W. W. ........ 


Die Bedeutung der Last-Zusatzverluste 
von Asynchronmotoren und ihre Be- 
stimmung. Nach Keve, Th. .........- 


Der Widerstand elektrischer Bürsten- 
Schleifring-Kontakte und seine sta- 
tische Beschreibung. Nach Bär, G. .. 


Inertions-Plasma-Effekt bei der Glimm- 
entladung — ein neues Prinzip in der 
Schwingungsmeßtechnik. 

Nakı Jorisch, I. I re ne re 


Eigenschaften von Meßwertaufneh- 
mern mit Halbleiter-Dehnungsmeß- 
streifen. Nach Baumann, E. .......... 


3.1.13.2. Regelungstechnik 


Entwicklung einer direkten digitalen 
Regelung für ein HGÜ-System mit 
mehreren Stationen. Nach Yamada, 
N.; Masuda, S.; Masada, E.; Hoh, S.; 
Sekine, Y.; Nahamura, F. .......... 


Große 4polige Turbogeneratoren mit 
Halbleitererregung für Kernkraft- 
werke und ihre Regelung. Nach Abo- 
lins, A.; Achenbach, H.; Lambrecht, D. 
Geschwindigkeitsgeregelte Gleich- 
stromantriebe hoher Dynamik. Von 
Grotstollen, vEIs’ "2... u ee Diss. 


3.1.13.3. Steuerungstechnik 


Modellversuche zum Verhalten inte- 
grierter oder überlagerter HGÜ- 
Systeme mit drei Kopfstationen. Nach 
Rumpf, R.; Wess, T. 


3.1.16. Werkstoffe 
3.1.16.1. Leiterwerkstofie 


Auswirkung des Schaltlichtbogens auf 
Kupfer-Kontaktstücke und Schalter- 
flüssigkeiten beim Ausschalten von 
Wechselströmen von 1 bis 18KA. 
Von Abdel Asis Mahmud Abdel-Asis. 

Diss. 


3.1.16.3. magnetische Werkstoffe 


Selbstabgleichendes Pendelmagneto- 
meter für den Temperaturbereich von 
4,2 bis 270 K. Nach Steiner, W. .... 


Verbesserungen der Dauermagnet- 
gütewerte aus Kobalt, Mischmetall 
und Samarium. Nach Benz, M. G.; 
Martin, DIESE ERS TR 


3.1.16.4. Isolierstoffe 


Anwendung von Gieß- und Formpreß- 
harzen in Hochspannungsgeräten. 
Nach Dakin, T. W.; Müller, R. u.a. 


Beherrschung sehr hoher Drücke bei 
400-kV-Kabeln durch Einsatz von 
Gießharz. 

Nach Sütterlin, K. H.; Israel, H.P. .. 


Forschung und Entwicklung in Frank- 
reich auf dem Gebiet der Hochspan- 
nungskabel mit einer Isolierung aus 
extrudiertem Polyäthylen. Teil I: Un- 
tersuchungen über das Verhalten von 
polyäthylenisolierten Hochspannungs- 
kabeln bei elektrischer Beanspru- 
chung. Nach Jocteur, R.; Osty, M. . 


ısimprägnierte Kunststoff-Folien als 
hchspannungsdielektrikum. 
ach Brand, U.; Kind, D. 


"s-isolierte metallgekapselte Schalt- 
lagen für Ultra-Hochspannung. 
Ben .Boeck, W.; Troger, H. .......: 


ınststof- und Kunststoff-Papier- 
lien für ölgefüllte Höchstspannungs- 
ibel. Nach Edwards, D. R.; Counsell, 

A. H.; Gibbons, J. A. M.; Scaris- 
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arschung und Entwicklung in Frank- 
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ie Verwendung von Polyäthylen 
»her Dichte zur Fertigung von Hoch- 
yannungskabeln. Nach Lemaingque, 
; Terramorsi, G. 


| und Olpapier unter Gleich- und 
’echselspannung, insbesondere bei 
berlagerung beider Spannungsarten. 
DRSTLaschner,. Wi... seen Diss. 
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in Beitrag zur Theorie von Verzer- 
ıings- und Rauschklirrmeßverfahren. 
on Rudolph, D. Diss. 


erechnung von Hohlleiterblenden 
ndlicher Dicke zur Realisierung von 
likrowellenfiltern in Rechteckhohl- 
stem. Von Zeidler, V. ...... Diss. 


ber die Berechnung der Wartezei- 
:n in Vermittlungs- und Rechner- 
ketemen. Von’kühn, P. ....-. Diss. 


seinflussung der Sekundärstrom- 
reise von Kraft- und Umspann- 
erken bei Fehlern. Nach Jaquet, B. 


kustische Störung von Leitungen 
hr hoher Spannung. Nach Coquard, 
2.Gary, C. 


achrichtenübertragung auf Luftka- 
eln an Hochspannungsleitungen. 

ach Alsleben, E.; Finckh, B.; Lauten- 
ich, H. 


in Restseitenbandmodulationssystem 
ir die schnelle Datenübertragung. 
2 re EEE Diss. 


nforderungen für den Entwurf von 
achrichten-Übertragungsanlagen für 
GÜU-Systeme. Nach Picot, Y.; Wong, 


er Einfluß von Gruppenlaufzeit- 
nd Dämpfungsverzerrungen auf ver- 
hiedene Modulationsverfahren der 
atenübertragung. Von Rother, D. 
Diss. 


nwendungen von „SQUID"-Magne- 
metern für Verstärkungen und Mes- 
ıngen elektrischer Größen. Nach 
izens, J. E.; Webb, W.W. ........ 
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nwendungen von „SQUID"-Magne- 
metern für Verstärkungen und Mes- 
ıngen elektrischer Größen. Nach 
ikens, J. E.; Webb, W. W. ....... 


n Beitrag zur Berechnung von elek- 
ostatischen Feldern. Nach Palz, GC... 


1.19.1. Elektrotechnik 


ber die Vorgänge bei der Lichtbo- 
nlöschung in kompakten Löschblech- 
ımmern bei Wechselströmen zwi- 
hen 25 und 85kA. Von Lind- 
ayer, M. Diss. 
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Zur Ermittlung des effektiven elektri- 
schen Widerstandes der Gitter in 
Bleiakkumumatoren. 

Nachm Eile Kerle eek 


Fortschritte auf dem Gebiete der 
Quecksilberbatterien, Nach Ruetschi, 


Bewunderungswürdige Experimentier- 
künste mit funkender Elektrizität. 
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Langzeit-Lebensdauerversuche an Lei- 
stungs-(p-n-p-n)-Thyristoren zur Er- 
mittlung ihres Echtzeitverhaltens. 
Von Shwickardiy G. rreteenen Diss. 


Der Wechselspannungsdurchschlag im 
inhomogenen Feld in Luft im Druck- 
bereich von 0,4 bis 1,1.bar bei Schlag- 
weiten bis 1,2m. Von Tippmann, M. 

Diss. 


Ein Beitrag zur Erzeugung und An- 
wendung extrem kurzer Hochstrom- 
impulse (10 s; 50 kA). 


VonAPfund Ge ren tes ertetkern Diss 
Ein Verfahren zur Quotientenmes- 
sung, insbesondere für kapazitive 


Wegmessung. Von Böhmer, E. Diss. 


A comeback for Reddy Kilowatt? 
Amerikanische Stimmen zur Energie- 
Direktumwandlung. Nach Friedlan- 
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Thermisches Rauschen und Frequenz- 
abhängigkeit von Höchstohmwider- 
ständen. Von Atanasiu, S. .... Diss. 


Eigenschaften von Meßwertaufneh- 
mern mit Halbleiter-Dehnungsmeß- 
streifen. Nach Baumann, E, 


Der Zusammenhang zwischen Ober- 
flächenspannung und Austrittsarbeit. 


Vont Strecker. Di een ns Diss. 
3.1.19.4. Magnetismus 
Selbstabgleichendes Pendelmagneto- 


meter für den Temperaturbereich von 
4,2 bis 270 K. Nach Steiner, W. ...... 


Verbesserungen der Dauermagnet- 
gütewerte aus Kobalt, Mischmetall 
und Samarium. Nach Benz, M. G.; 
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Ionendiffusion in den Elektroden- 
grenzschichten einer Entladung quer 
zu einer Plasmaströmung. Von Forster 
NASE RED DON Diss. 


Änderung der Parameter eines 
Plasmas beim Beschleunigungsvor- 
gang in einer stehenden elektro- 
magnetischen Welle. Von Köhne, R. 

Diss. 


Charakteristische Beispiele der Wel- 
lenausbreitung in inhomogenen Plas- 
men. Von Räuchle, E. Diss. 


Zur Wechselwirkung stoßwellen- 
erzeugter Plasmen mit starken Ma- 
gnetfeldern. Von Schmidt, H. .. Diss. 


Numerische Parameterstudien für den 
Plasmafokus. Von Trunk, M. .. Diss. 
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Röntgenographische Messungen am 
extern polarisierten Barium-Titanat- 
Kristall im Bereich der Curie-Tempe- 
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Eine Untersuchung von Polarisation, 
Domänenausrichtungsgrad und des 
Maximums der piezoelektrischen Ak- 
tivität an der morphotropen Phasen- 
grenze keramischer PbTiO3-PbZrO3- 


Mischkristalle. Von Carl, K. .. Diss. 
Untersuchungen zur mesopischen 
Strahlungsbewertung. 

Von-Kokoschkal Sy tee Diss. 


Inertions-Plasma-Effekt bei der Glimm- 
entladung — ein neues Prinzip in der 
Schwingungsmeßtechnik. 

Nach Torisch nJ.Le ee: 
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Anwendung von Gieß- und Form- 
preßharzen in Hochspannungsgeräten. 
Nach Dakin, T. W.; Müller, R. u.a... 


Bestimmung der optimalen Entwurfs- 
frequenz von Drehstromasynchronma- 
schinen. Von Wilke, W. ...... Diss. 


Forschung und Entwicklung in Frank- 
reich auf dem Gebiet der Hochspan- 
nungskabel mit einer Isolierung aus 
extrudiertem Polyäthylen. Teil I: Un- 
tersuchungen über das Verhalten von 
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